Dieses neue Archimedes - Modell 
ist das Ergebnis 80 jähriger Glas- 
hütter Spezialerfahrungen im Bau 


von Rechenmaschinen. 


E. 


VOLLAUTOMATISCH 


S 


Größte Sicherheit bei der Lösung 
schwierigster Rechenaufgaben — 
Sekundenschnelles Rechnen durch 
verschiedene Farben der Funktions- 
tasten — Leichtes Korrigieren etwa- 
iger Eintastfehler — Klarer, über- 
sichtlicher Maschinenaufbau — 
Hohe Gesamtleistung durch 


spielend leichte Bedienung. 


15- bzw. 18-stelliger A rch im edesS 


Vierspezies-Vollautomat RR 


VEB ARCHIMEDES - RECHENMASCHINENFABRIK » GLASHUTTE/SA. 


